 Attn : Poten?iali ofertan?i pentru procedura de Cumparare Server pentru sistemul informa?ional de management al proiectului pentru UMPFE Nr înreg 117 / 24 02 2017 Clarificari asupra documenta?iei de atribuire pentru Server pentru sistemul informa?ional de management al proiectului pentru UMPFE Prezentul document va fi considerat de catre poten?ialii ofertan?i ca parte a documenta?iei de atribuire pentru achizi?ia Server pentru sistemul informa?ional de management al proiectului pentru UMPFE Asupra documenta?iei de atribuire de Server pentru sistemul informa?ional de management al proiectului pentru UMPFE, Ministerul Educa?iei Na?ionale - Unitate de Management al Proiectelor cu Finan?are Externa a primit solicitari de clarificari În continuare sunt prezentate raspunsurile la aceste solicitari Întrebare nr 1 Pentru 2 Server pentru baze de date - 1 bucata - cerin?a "Suport pentru 28 x 2 5-inch SAS/SATA " trebuie sa fie îndeplinita standard sau se accepta ca server-ul sa aiba posibilitatea de a suporta maxim 28 de bay-uri 2 5"? - referitor la cerin?a "- Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express Gen3 x16", facem precizarea ca numarul de sloturi disponibile se mic?oreaza atunci când server-ul va fi configurat cu 28 bay-uri de 2 5" Va rugam sa accepta?i numar de sloturi 5 din care 1 x PCI Express x 16 si 4 x PCI Express x 8 - referitor la cerin?a surse de putere, va rugam sa accepta?i server-e cu sursa de putere minim 500W Men?ionam ca limitarea unui server cu sursa de maxim 500W presupune costuri ulterioare suplimentare pentru autoritatea contractanta, orice upgrade al server-ului va necesita o marire a surselor de alimentare ?i implicit un upgrade de la o sursa mica la o sursa mai mare, în acest fel componentele ini?iale ale server-ului trebuind înlocuite Solicitam acceptul autorita?ii contractante de a oferta server-e cu surse de putere corect dimensionate astfel încât sa faca fa?a ?i la upgrade-uri ulterioare ale echipamentului - referitor la cerin?a " - Sistem de operare Linux Red Hat cu capabilita?i înalta disponibilitate sau echivalent" , va rugam sa ne preciza?i daca se solicita licen?a pentru RED HAT LINUX ?i daca se solicita mentenan?a pe un an sau pe 3 ani (modalita?ile de licen?iere implica achizi?ionarea mentenan?ei pe un an sau pe 3 ani ) Raspuns nr 1 ?asiul trebuie sa suporte upgrade-ul, dar nu trebuie echipat standard cu toate cage-urile Cerin?a "- Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express Gen3 x16" trebuie îndeplinita în configura?ia solicitata Referitor la cerin?a "- 2 surse instalate maximum 500W hot plug", va rugam sa revede?i raspunsul la întrebarea nr 1 din cadrul clarificarilor asupra documenta?iei de atribuire nr 113 / 23 02 2017 Referitor la cerin?a " - Sistem de operare Linux Red Hat cu capabilita?i înalta disponibilitate sau echivalent" se solicita ca sistemul de operare sa fie licen?iat, licen?a perpetua, suport minim 1 an Întrebare nr 2 Acelea?i întrebari pentru Server pentru aplica?ie - 1 bucata Raspuns nr 2 ?asiul trebuie sa suporte upgrade-ul, dar nu trebuie echipat standard cu toate cage-urile Cerin?a "- Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express Gen3 x16" trebuie îndeplinita în configura?ia solicitata Referitor la cerin?a "- 2 surse instalate maximum 500W hot plug", va rugam sa revede?i raspunsul la întrebarea nr 1 din cadrul clarificarilor asupra documenta?iei de atribuire nr 113 / 23 02 2017 Referitor la cerin?a " - Sistem de operare Linux Red Hat cu capabilita?i înalta disponibilitate sau echivalent" se solicita ca sistemul de operare sa fie licen?iat, licen?a perpetua, suport minim 1 an Întrebare nr 3 Acelea?i întrebari pentru Server fizic pentru asigurarea capabilita?ii de înalta disponibilitate a sistemului (spare) - 1 bucata Raspuns nr 3 ?asiul trebuie sa suporte upgrade-ul, dar nu trebuie echipat standard cu toate cage-urile Cerin?a "- Minim 6 sloturi dintre care minim 3 sloturi PCI-Express Gen3 x16" trebuie îndeplinita în configura?ia solicitata Referitor la cerin?a "- 2 surse instalate maximum 500W hot plug", va rugam sa revede?i raspunsul la întrebarea nr 1 din cadrul clarificarilor asupra documenta?iei de atribuire nr 113 / 23 02 2017 Referitor la cerin?a " - Sistem de operare Linux Red Hat cu capabilita?i înalta disponibilitate sau echivalent" se solicita ca sistemul de operare sa fie licen?iat, licen?a perpetua, suport minim 1 an Întrebare nr 4 Referitor la Server pentru reverse proxy, management infrastructura, backup - 1 bucata Va rugam sa ne preciza?i cerin?a "Sistemul trebuie sa suporte adaugare ?i integrarea ulterioara a blade-urilor, toate putând fi controlate de la aceea?i interfa?a de management" la ce se refera, având în vedere ca proiectul autorita?ii contractante nu con?ine ofertarea de blade-uri sau alte solu?ii tehnologice care con?in server-e blade Raspuns nr 4 Va rugam sa revede?i raspunsul la întrebarea nr 5 din cadrul clarificarilor asupra documenta?iei de atribuire nr 113 / 23 02 2017 Întrebare nr 5 Referitor la Server pentru reverse proxy, management infrastructura, backup - 1 bucata Va rugam sa accepta?i ?i echipamente care au surse minim 500W, pe acela?i motiv precizat la punctele anterioare Raspuns nr 5 Referitor la cerin?a "- 2 surse instalate maximum 500W hot plug" aceasta se men?ine având în vedere limitarile legate de puterea instalata la sediul Beneficiarului Serverele trebuie sa permita upgrade-urile solicitate utilizând sursele livrate 